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PART III 
Stores Purchase 


Health Services Department 

TENDER NOTICE 
No S1 - 10791 /2009 

Scaled tenders in the prescribed forms itre invited 
for the supply of following items to Mcdical College 
Hospital, Kozhikode . 


Hospital 
uply of fon the Prescrih 15th Decembe 


Si . 
No . 


Tender No . and Name of itern with 

Estimated value Rs . 


SI/ 10792 / 2009 - Heater Cooler 

System - 5 ,00 , 000 
Si / 10793 /2009 - Xenon light 

Source head light — 2 , 50 , 00 
SI / 10791 / 2009 _ Soini Auto 

Analyser - 1 , 60 ,000 
SI / 10794./ 2009 - Surgical 

Diathermy - 5 ,00 , 00 ) 
Cost of tender form Rs. 1 , 125 fur Sl. No . , 
I and 4 , Rs. 563 for Sl . No . 2 , and Rs . 450 for 
Sl. No . 3 . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


Superscription tcnder number should be 
specifically noted , 

E . M . D . - 1 . 

Price of tender form -- Rs . 1,125 for Sl. No. 1 ,4 
Rs. 563 for Sl. No . 2 arid Rs . 450 for Sl . No . 3 , 

Last daçc and time of close of sale of 
terder tom --19 - 1- 2010 at 3 p . 12 . 

Last date and time for receipt of tender 
1 - 1 - 2010 at 5 p . 7 . 

Date and time for opening of tender 
21 + 1 = 2010 at 11 A . IT , 

Date upto which the ratcs are to be firng 
)= 2jli , 

Adelregs of Officer from whom tender forn , 
arc to be obtained and whom tenders are to be 
gcnt — The Superintendent, Medical College 
Hospital, Kozlilo de 

g +Dഴിർക്കുട്ട് ഡി & 0 :35 . ആശ പ്രത് 
യിലേക്കു താഴെ പറയുന്നവ Tള ം ചെയ്യുന്നതിന് 
സa“ ചീത ഫാാരിൽ നീ 

- ടെക 
ണിച്ചുകൊളളുന്നു . 

t or art നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ വിവരവും: 
TE 

-അ മൽ കയു + 2 പ 
(1) 

21 
- 1 എ ] 17922000 --പാറ്റൻ കൂളർ 

സീറാ- 5,. hi , 0 


( 1 ) 
- 2 എസ്] {10793 204_ീനോ ? ഒരൊറ്റ 

by + 1ഡ് ലാം - 2 , 5l, 
3 എസ്1 : 1791 / 2009 11 പാ 

അ e fr1 13 - -- 1 IT 
-- 4 സ 161173420 : 9 - സജിക്കൽ 

1 1 _ 5 . 00 , 
- -- - - 
- 1663 ഫാറിന്റെ വില : കമനT 1 - 71 , 
4- നും 1, 125 രൂപ . കനമ്പർ 2 ന് 563 ഏപ്, 
( ക നമ്പർ 3 - ന പ 51, 
363 അ ക്കു 

കവ , നു 2 ക 1. 5 . 
നം , വൃകതായ ക Hണ ച്ച നിൽക്കൂ നാ . 

ന711 4 - 1 . 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
വസവും - 1 9 . 1 -2011 ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം 3 മണി , 
• E Bർ : 

കുട്ടന്റെ അവസാന 1 2 ജി യു + Tം - 
21)- 1- 2 to 3 കിട്ട് 5 മണി , 

- 2 1 പിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
2 1 + 1- 1 ഉച്ചയ ഇ " II ( 1 , 

15ന്മിൽ പറയുന്ന നീർക്കുകൾ പാലി 
ലിനിക്കൽ അവസാന തീയതി - fi- 2010 . 

ഓ ഹോ + കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച്അയ 

യായ മിലാ - സപ് , 3 ഡീറ്റർ 
( കോ പ്രജ " ൻ പ 1971 , കഴിക് 
Medical College Hospital , 

Sd, 3 
Kozhikode . 
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